

Concertino TS 


Prinzip-Schaltblld mlt 
Strom-Spannungswerfen 
des TELEFUNKEN 
Wechselstrom - Supers 
.Concertino TS" 



RVH 51 -1290 Ml - 20.9. 54 





















